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> Wiadomości ‘krajowe 
Z Berlina, dnia 18. Czerwca. 
JJ. KK: MM. Król i Krółowa z Sans- 
gouei: do Magdeburga wyjechali, ~v 15) 

J.K. W. Xiążę Pruski wyjechał do Mag- 
deburga, © ©. ; , 
tJ Ko WX igi 
xonii i T i 

J. K.-W. Xiążę Albrecht do Magde- 
burga. uz il 

Kaz 
Wiadomości zagraniezne. 
bow bawi BO; E o czci i 
ZWarszawy, dnia 12, Czerwca. 

N. Cesarz Jmć przybył dnia wezorajszego 
o godzinie 11 zrana, w pożądanem zdrowiu, 
z Moskwy do Petersburga. 

Konstanty Xiążę Giedroyć, Szambelan dwo- 
ru; Naczelnik Wydziału w Kancellaryi kró- 
lewskćj Sekretaryatu Stanu Krółestwa, mia- 
nowany zoatał Radzcą Stanu Nadzwyczajnym. 

"Rzeczywisty Radzea Stanu von Szulz, mia- 
nowany Vice - Dyrektorem Wydziału Admi- 
nistracyi Ogólnćj w Kommissyi Rządowój 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych, na. 
stępnie zaś decyzyą Rady Administracyjnćj z - 


ę Karól do prowincyi Sa- 


1841. 


dnia 21, Czerwca. 
arpoi sa cHe Eget maa — 


dnia 28. Marca 1839 roku, wezwany do spra* 


wowania obowiązków Dyrektora Wydziału 
Przemysłu i Kunsztów. w. tejże Kommissyń, 
otrzymał uwolnienie zupełne od służby wy 
Królestwie Polskiem, stósownie do zaniesio+ 
nćj przez niego prośby; — Radzca Kollegial- 
ny. beirów, pełniący obowiązki Vice» Dyre» 
ktora Wydziału Administracyi Ogólnćjw Kom» 
mayi iządowej Spraw. Wewnętrznych i 
Duchownych, mianowany ostatecznie został 
Vice- Dyrektorem tegoż Wydziału, zę 
Najjaśniejszy Cesarz Jmć, pragnąc zachęcić 
do chwalebnego współubiegania się artystów 
i fabrykantów, którzy płody swego przemy« 


- słu ra zbliżająeą „się wystawę nadesłać zamie- 


rzają, Najlaskawićj upoważnić raczył JO. Xię: 

ela Namiestnika Królestwa, do zakupienia dla 

Jego Cesarskićj Mości różnych przedmiotów; 

celujących na tćj wystawie przed innćmi, za 

12,000 rubli srebrnych, pozostawiając wybór 

tychże JX, Mości. er 
Rossy a. 

Z Petersburga; dnia 26, Maja. 

„19. Maja o 10 rano, “N, Cesarz Jmć raczył 
czynić na Chodyńskiem polu przegląd wojsk w 
Moskwie i okokcach znajdując ch się. 'Tegoź 
dnia wieczorem N. Pan, J. C W. Cesarzewicź 
iJ.C.W, Cesarzewiczowa uświetnili Swoją byt- 
nością bal Xięcia Sergiusza syna Michała Golicy= 
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na. — D, 20. Majan 9 rano J. C. M. raczył odbyć 
musztrę na Chodyńskiem Aplet wszystkich 
wojsk w Moskwie i okolicach będących. O6. 
godz. po południu J. C. Mość raai być na 
wyścigach konnych. Nadzieja oglądania uko: 


chanege Monarchy przyciągnęła tam wszy- b 


stkich mieszkańców Moskwy, którzy pokry- 
wszy przyległe pole, rozmaitością swoich u- 
biorów ożywiali widok. — Tegoż dnia o 11éj 
wieczorem Cesarz Jmć odjechał z pałacu Pie- 
trawskiego do Carskiego Sioła, gdzie stanął 
w pożądanym stanie zdrowia 22. Maja o 14éj 
rano. 

Przez Ukaz Cesarski z dn. 29. Kwiet. Człon. 
kowie Kommissyi Przygotowawczej da rewi- 
zyl i ułożenia praw Królestwa Polskiego: Re- 
ferendarz Stanu 
muald Hube, mianowani zostali Radzcami 
Stanu ze starszeństwem od dnia mianowania 
na terazniejsze urzędy. — Przez takiż Ukaz 
z daia 29. Kwietnia dymisyonowany na wla- 
shq prośbę Naczelnik Głównego Nadwornega 
Pocztamtu w Warszawie Radzca Kol, Mitkie- 
wicz, podniesiony został do rangi Radzcy Stanu. 

PPR s 

n Z Paryża, dnia 10. Czerwca. 

e Pismo jedno z Tulonu z d. 5. b, m. donosi, 
. 4przy wyspach Hyeryjskich ćwiezeniami wo- 
jennemi zajęta flolta na drodze telegraficznćj 
2 Paryża odebrała rozkaz, aby sią: 
cznie wróciła; w skutek tego mocna dywizya 
pad rozkazami Admirała Hugona ma się udać 
pod żagle, a przeznaczono ją podobno na 
Wschód, Wychodzący w Tulonie dziennik 
Sentinelle de ba Marine potwierdza tę 
«wiadomość i liczbę okrętów na. 12 podaje. 
1 ten dziernik objawia także domysł, 1ź nowe 
zawikłanie spraw wschodnich ódpłynienie tćj 
flotty: wywołało. 3 

„Rozbierane już także na zgromadzeniu hi- 
szpańskich Kortezów przekroczenie granicy 
biszpańskićj przez gromadę pasterzy (rancuz- 
kich w towarzystwie kilku kompanii żołnie- 
rzy, © czóm już donosiliśmy, spowodowało 
Kuryera francuzkiego do następujących 
uwag: « Gromada ta pociągnęła na granicę 
ziemi francuzkiej, sw celu zasłonienia jej od 
rozbójników z doliny Bastan, którzy w pe“ 
wnych czasach pastwiska nasze  pustoszą. 
Ziomkowie nasi, popierając swoje prawo wła. 
sności, nie naruszyli bynajmnićj prawa sąsie- 
dniego narodu: : Nie spodziewamy się, żeby 
ich opuszczono, - Spór ten graniczny mógłby 
zresztą groźną przybrać postać, i gdyby rząd 
udział w tém mających mieszkańców samy 
sobie pozostawił, nie obeszłoby się z pewno- 
ścią bez krwi rozlewu. Pan Gonzalez w go- 
dny i przyzwoity wyraził się sposób na zgro- 


Qyprjan Zaborowski i Ro- 


iezwłó- 


madzeniu Kortezów i za to wdzięczność mu 
się należy. Tymczasem załatwienie tćj spra- 
wy nie zawisło jedynie od przychylności Mi- 
pistra. Jeżeli traktat z 1787. roku nie jest ja- 
sny, albo jeżeli prawa Francyi narusza, trze- 
a siç na nowo przejrzeniem linii granicznćj 
zająć. ,,Rzecz ta może tylko za zo opólnćm 
nastąpić zezwoleniem, a rząd hiszpański chę- 
tnie się niezawodnie do żądania takowego 
przychyli.« 
Univers donosi za rzecz pewną, iż Mar- 
grabię Dalmacyi w miejsce Pana Latour-Mau- 
beurga Posłem w Rzymie mianowano. 
Tutejszy Sąd policyi poprawczćj roztrząsa 
ed wczoraj proces o należenie do tajnych 
zgromadzeń, któryto przedmiot wiele nastrę- 
cza uwag o teraźniejszym sposobie myślenia 
tych Francuzów, co się szczególnićj za obrę- 
bem prawa krzątają. W czasie restauracyi 
całe dążenie tajnych związków miało na e a 
widok polityczny, a tym była zmiana rządu 
i zaprowadzenie prawdziwie konstytucyjnej 
‘karty. Po osięgnięciu przez rewolucyą lipco- 
wą tego podwójnego celu, tajne towarzystwą 
naturalnie godła swe zmienić musiały, Prze. 


~ ciwnikiem, jakiego zwalczały, nie była juź 


dynastya, tylko forina rządu monarchicznego. 
stronnictwo republikańskie także przez. dość 

ługi czas wyłącznie polityczny zatrzymało 
charakter w wszystkich swoich odcieniach, 
a w skutek tego ich plany i życzenia nie prze- 
kraczały granic zmienienia form rządu podług 
zasady zwierzchności ludu. Dopiero od 2ch 
lub Sch lat wylągł się na łonie tego stronnic= 
twa kierunek, obejmujący w sobie reformę 
nietylko publicznego życia, ale także obywa» 
telskich 1 domowych żywiołów teraźniejszćj 
towarzyskości. Już w czasie pierwszćj re= 
wolucyi swyrzeczono wprawdzie 'całkówitą 
zmianę dotychczasowych stósunków majątko: 
wych, ale sam konwent, w pośród na gwał- 
townięjszćj burzy rewolucyjnćj, wojnę jéj na 
przebój wypowiedział, i z krwią, Baboeufa 
1 jego zwolenników całkiem zamilkła, Od- 
tąd u nieprzyjaciół istniejącego rządu w Fran- 
cyi ani mowy nie było:o rewolucyi przeciw 
własności, aż nareszcie pamiętniki członka sta- 
rego konwentu buonadrotti myśl-o polega- 
jącej na wspólności majątku organizaeyi pań: 
stwa wskrzesiły. Pomysł ten utkwił obecnie 
glębokow umysłach mianowicie licznych sto- 
warzyszeń rzemieślników Paryża lstni repu» 
blikanie National'a "protestu 4 przy każdćj: 
sposobności przeciw -marzenioib kommuńi- 
stów, ale ci mają jednak hiejaką wziętość 
i wpływy. Dawny Deputowany Ca bęt gor». 
liwym ich przywódzcą, La mennais coraz 


'bardzićj do ich systemu skłania, rzeźbiarz 


= 


„opieralo, się biegowi wody. 
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Dawid podobnie ż nimi się brała it.d. Z tąd 
wynika, że kommuniści A wolna daléj postę- 
pująeyz czasem roze- wielkie rządowi zgotują 
niebezpieczeństwo. Nadzieja równego po- 
działu wszelkich. ziemskich dostatków zanadto 
jest nęcącą dla biednych proletariów a propa- 
ganda czynna w, popieraniu każdej myśli, któ- 
rćj urzeczywistnienie spółeczeństwo w odmę- 
cie nierządu pogrążyćcby mogło. 7 
-Onegdaj ku południowi, artezyjska studnia 
przy jatkach ww Grenelle, nagle przestała do- 
starczać wody. Robotnicy mocno o tém za- 
kłopotani zostali, zvyłaszcza iż nieznajdowali 
się przy 'tóm panowie Mulot ojciec i syn — 
mniemano że źródło zupełnie się wyczerpało, 
— W godzinę późnićj woda znowu. wytrysła 
lecz wyrzuciła mnóstwo zielonego piasku i 
zielonćj gliny, co zapewne przez długi czas 


Giełda zdnia 10. Czerwca. Spadanie 
papierów, które się wczoraj rozpoczęło, dziś 
na giełdzie nowe uczyniło postępy. Znowu 
dużo rozprawiają o sprawach wschodnich, a 
umieszczona w gazetach Tulońskich wiado. 
mość o odpłynięciu. flotty francuzkićj na 
Wschód wielkie zrobiła wrażenie. Przed 
rozpoczęciem giełdy zaczęto znaczną ilość pa- 
pierów. sprzedawać, 

Z dnia 11. Czerwca, 

Rząd ogłasza następującą telegraficzną depe- 
szę z.Vulonu z do. 10. Czerwca. M ostaga- 
nem d. 4. Czerwca. Generał Guberna. 
tor posiadłości francuzkich w Afryce 
północnćj do Ministra wojny. „Po oś- 
miodniowym mozolnym pochodzie: ř kilku 
utarczkach z boku i u straży tylnćj, które 
wszystkie dla nas były pomyślne, d. 25. Maja 
kolumna w skutek zaszczytnćj dla Zuawów 
walki Tekedempt zajęła, zastawszy mia» 
sto próżne i od mieszkańców opuszczone. 
Wysadziwszy twierdzę w powietrze, miasto, 
które już zaczynało nabierać „znaczenia, spa- 
liliśroy i do szczętu zniszczylim, Od Leke- 
dempt aż do Maskary, gdzieśmy dn. 30, Maja 
stanęli, otaczała nas ciągle armia Emira; trzy- 
mając się wszelako w Znacznćj odległości, 
walki każdćj urńikala. Pod Fortuosą i Maska- 
rą gnaliśmy ją przed sobą. Dnia 1. Czerwca 


* wyszliśmy z. Maskary, zostawiwszy tam trzy 


liony z zapasan:i na dni 50. W wąwo- 
azs Akbet Kredda 5 — 6000 Arabów na na- 
szą straż tylną uderzyło; trzy, tworzące ją 
od rozkazami Generała Levasseur bataliony, 
bózych dla foiejscowości nie. można było po- 
siłkować, dowiodły największego męstwa; 
ubiwszy nieprzyjacielowi 300 — 400 ludzi, sa- 
me miały 10 zabilych i 54 ranionych. Fo tej 
pomyślnćj wyprawie kolumna dnia 3. znowu 


w Mostaganewi stanęła; miała 20 zabitych, 82 
ranionych-i 116 chorych, Wytrwałości i mg- 
stwu wojska naszego wszelką. oddać Muszę, 
pochwałę; kawalerya. podczas dwutygodnio- 
wego pochodu dźwigała wory, które składała, 
kie y szła do. boju. Xiążę Nemours dobrze 
się miewa. Organizując nasze transporty spy- 
dziewamy się dnia 1. albo 8 wyruszyć, aby 
z tamtćj strony Maskary działać a Paś i Sai. 
dę zająć, która to twierdza lepiej niecn budo- 
wana, jak 'Tekedempt.« ` 

W Algierze dnia 1. Czerwca rozeszła się 
pogłoska, że Emir do Generała Bugeaud pi- 
sał, aby mu nowy traktat ofiarować; Guber- 
nater miał się téż do tego przychylić.  Wzglę: 
dem kilku w 'Fremezen. jeszcze więziony cli 
jeńców [rancuzkich, przyszło do sporu. Ri. 
skup przysiągł, że ich oswobodzenia dostąpi, 
ale Generał bar, dowodzący w Algierze, nie. 
chce Arabów w jego mocy. będących wydać. 

Podług pisma prywatnego z Tulonu, flot- 
ta, mająca temi dniami pod wodzą Kontre- 
Admirała Hugon z portu tego pod żagle wyjść, 
nie uda się da Lewantu, jak początkowo gło. 
szono, lecz przeznaczoną ma być do krążenia 
po wodach Neapolitańskich. 

dnia 12. Czerwea. 244 

Rząd ogłasza dzisiaj następującą telegraficzną 
depeszę z Tulonu z dnia 1f. Czerwca: 

„Prełekt marynarki do Ministra ma- 
rynarki. Kolumna Generała Barraguay 
dHilliers d, 2. w Blidah z powrotem stanęła, 
zwiedziwszy Medeah i Milianę, zburzywszy 
Boghar i zniszczywszy kraj, przez który. prze- 
chodziła, Nieprzyjaciel nigdzie jéj nie zącze- 
pial. Kilka set Arabów przestawało na tém, 
że z daleka pochodowi ićj towarzyszyli. Tyl- 
ko kilka razy dano ognia z broni ręcznej, 
W Boghar zburzono dwa znaczne zakłady, 
"podobno jak i ludwisarnię, która to strata 
Emira zapewne bardzo zmartwi. Kolumna 
d. 10. znowu miała w pole wyruszyć. Xiążę 
Nemours, jadąc z Mostaganem, dnia 6. stanął. 
w Algierze... (Z powodu zmroku depesza 
przerwana.) KEEL 

Zdaje się być rzeczą pewną, że Marszałek 
Soult przez dwa tygodńie na wsi zabawi, ale 
pod nieobecność jego, nie zostanie, jak gło 
szono, mianowany Sekretarz stanu. , 

Z Tulonu tu nadeszla wiadomość; że d. 10.. 
flotta z 12 okrętów liniowych złożona pod 
rozkazami Admirała Hugon z portu tamecz- 
nego odpłynęła. Y ug Rajsko za 

Dlugo o tem rozprawiano, ażali Ministe- 
ryum proces Didiera do Izby Parów wniesie. 
Jak się zdaje, było to istotnie jego za «rem 
i twierdzą, że postanowienie królewwsk = w tćj 
sprayyie jużby ba wyszło, gdyby nagle nie 


, 
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owstał trudności, które Ministeryum do 
Pinigai zamiaru spowodowały, Wielu Pa= 


rów albowiem miało oświadczyć, iż bardzo. 


są z tego niekontenci, że tyle processóżwy nod 
litycznych do forum Izby ich przesćłają. . 
— — Wiadomo powszechnie, że Pan Mi- 
kołaj Becker w roku zeszłym, gdy Fran- 
cuzi się do pt uzbrajali, wiersze wydał, 
oczątek: 
Eyo Rie meN ihn nicht haben, 
Den frcien deutschen Rhein 
Und wenn sie auch wie, Raben 
Sich heiser darnach schrein — | 
Wiersze te śpiewają teraz i deklamują po ca- 
łych Niemczech i nadzwyczajne istotnie spra- 
wiły one wrażenie, Pan Lamartine wydał 
więc w duchu zupełnie pojednawczym «mar- 
syliankę pokoju* do autora śpiewu nad- 
reńskiego, nie trafił tem jednak do gustu ziom- 
ków swoich, rozumiejących, że to jest przy- 
zwoleniem, korżeniem się niejakjém przed 
duchem niemieckim. Aby więc przeciw temu 
wystąpić i dogodzić nienawiści, jaką wielka 
czes Picat w przeciw Niemcom pała, wy- 
dał więc Pan Alfred de Musset opryskliwe 
istotnie przeciw autorowi śpiewu reńskiego 
wiersze, które malując przeraźliwie i brutal- 
nie zawziętość Francuzów, powszechną dzien- 
Akatay uwagę na siebie zwróciły. Początek 
ich następujący: è z 
"Nous Tayons en, Votre Rhin ailemand, 
{Ila tenn dans notre verre. 
"Un couplet qu'on s'en: va chantant 
/ Bfface>t-il la trace altióre i 
Du pied de ngs chevaux marqué dans votre sang? 


l Anglia 
Z Londynu, dnia 10. Czerwca, 
Morning-Herald donosi z pewnego 
źródła, że rozwiązanie parlamentu dopiero na 
d. 24. Czerwca wyznaczono. Zanim ono na- 
stąpi, Ministrowie po klęskach w pytaniach 
wewnętrznćj polityki, jeszcze zagranicznćj po- 
lityki swójćj przeciw zaczepkom oppozycy 
będą bronić musieli, Sir Francis Burdet 
oświadczył albowiem, Że w przyszły ponie- 
działek uwagę Izby na obecny stan spraw za- 
granicznych i na ogólne stanowisko Ministrów 
zwróci. 8 5 
* Parostatek » Britania «, już miany za straco- 
ny, dn, 9, rano Szczęśliwie do Liverpoolu za- 
winął, Wiadomości, przywiezione przezeń 
z Nowego-Yorku, sięgają do d. 20. Maja i do- 
nośzą tylko, że proces Pana Mac Leoda się 
rozpoczął, ale wyrok jeszcze nie zapadł. 
Z układów pokazuje się, że Pan Fox uwol. 
nienia Mac Leoda formalnie zażądał, Interesa 
‘handlowe ww Nowym- Yorku pomyślniejszą 
przybierały postać. 
Według wiadomości z Jamaiki, panuje tam 


wielka posucha; z robotników murzynów są 


tam kontenci. +5 

Onegdaj odbyło się tu posiedzenie towarzy: 
stwa angielskich i zagranicznych umiarkowa» 
nych pod prezydencyą hr, Stanhope. — Jeden 
mowca zalecał Anglii przykład Irlandyi, w któ- 
rćj przeszło 5 milionów mieszkańców przystą- 
piło do towarzystw a, — Moralny i towarzyski 
stan Irlandyi nadzwyczajnie się polepszył, a 

ijak należytam teraż do wielkich osobliwości. 

Według dziennika Morning Herald w 
ostatnich 15 latach parlament 6 razy byb roze 
wiązany; naprzód w Grudnia 1826 za pano- 
wania Jerzego IV., powtóre w lipcu 1830 
z powodu śmierci Jerzego łV., trzeci raz w 
r. 1831 przez miuisteryuim Greja dla przepro- 
wadzenia bilu o relormie, czarty raz w koń- 
cu 1832 roku po przyjęciu nowego aktu re- 
formy, piąty raz w Grudniu 1534 przez mini- 
steryum Peela i szósty raz 1837 r: ż powodu 
śmierci Króla Wilhelma IV. WW przecięciu 
więc parlament od roku 1826 do roku 1837 
trwał najdłużej 2 lata i 4 miesiące, 

Z dnia 11. Czerwca. 

Nie można z pewnością donieść, w którym 
Po 4 18 parlamentu ńastąpi, zdaje się 
jednak, że interesa przed dn. 21. m, b, ukoń- 
czyć się nie dadzą. Standard twierdzi dzi- 
sia; wieczorem, że prorogacya w przyszłym 
tygodniu nastąpi, ale domysł ten na błahćj po- 
lega zasadzie. Ale druga wiadomość Stan- 
darda prawdziwą, t, j. że More O'Ferrall 
Sekretarzem Izby Skarbowćj mianowany zo- 
stał. W miejsce jego J, Palmer, reprezentant 
Shefiieldu, sekretarzem admiralicyi zóstanie. 
Poczyniono te zmiany z powodu nadehodzą: 
cych wyborów, na których O'Ferrall interesą 
rządu w Irlandyi popierać ma, Zresztą pod 
względem wypadku wyborów widoki Wbi. 
gów obeenie imuićj są pomyślne, niż przed 
kilku tygodniami. P, William Holmes, zgro- 
madziciel (w bipper-in) Torysów, twierdzi 
glośno, że stronnictwo jego w przyszłym par. 
lamencie 50 — 35 głosów większości niezawó. 
dnie mieć będzie; to wprawdzie oczówistą 
jest przesadą, ale nawet najgorliwysi więk ia 

U 


rządu wyznają, że Whigowić po brabstwać 
więcej stracą, aniżeli po miastąch zyskać mo- 
gi. Wszakże — wszystko to stanu rzeczy ną 
długo nie zmieni — Peel przy'steru zarządów 
nie może się na czas długi utrzymać a popu. 
larność Whigów na krótkiem oddaleniu ich od 
urzędów zapewne tylko skorzysta,  "' 
W l oc h y. Sn 
- Z Rzýmu, dnia 31. Maia. 

(Gaz. Wiocł) — Pod względem spraw 
kościęlnych pruskich nie można niestety! 
nic pocieszającego donieść. Powiadają tu ja- 
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ko rzecz pewną, 'że teraźniejszy Sprawdjący Tù- 
teressa Pruskie, P. vori Nagler, ol śródkac | ja 
kich kuryja Papieska przeciw wyborowi adt 
ministratora archidyecezyi  Kolońskićj użyła, 
vyprost żadnego nie odebrał doniesienia i do- 
piero w trzeciem miejscu o téms się dowie- 
dział. Po zasięgnięciu więc przezeń wiado- 
mości u Sekretaryjatu Stanu dano mu nieco 
uderzającą odpowiedź, iż dotychczas nie Pok Ji 
no im jeszcze vy sprawie tćj go zaimfdfrhować. 
Oświadczenie takowe jest w istocie obrażają- 
cóm, Na tem więć té polega pogłoska o'o: 
stateczńćm odwołaniu: poselstwa pruskiego z 
Rzymu: Ee zg Ez dc cz 
owiadają tu, że Monsignores Capaccini 
z Xięciem Metternichemń na Johanńisbergu się 
zjedzie; tam tćż przybędzie równocześnie Ces. 
Król. Radzca Jarcke, który jak wiadomo roku 
zeszłego Z specyalńą missyą w Rzymie był. — 
Podług nowo ułożonego konkordatu Kolen- 
dersKiego Amszterdam przeznaczóno na rezy- 
dencyę dla Arcybiskupa, a Rurmońde-i Hêr- 
zogenbusch na siedziby dla óbudwóch Suffra: 
ganów. 4 AE i 
aa że dom Rotszyldów podjął się po“ 
życzki 2 milijonów „dukatów dla rżądi neapo- 
litańskiego, na uregulowanie sycylijskich in* 


teresów. 
i Tu 4 foi SGD sg e uż 
/Znadgranicy tureckiej, da3, Czeryvca, 
List z Konstantynopola tak się o wiado- 
mém już ostatecznćm wygotowaniu firmanu 
o inwestyturze dla Mehmeda Alego, obejmu - 
jącego ostatnie przyzwolenia;. wyraża „Dnia 
22. odbyła się wielka rada ù Ministra spraw, 
zagranicznych, . v, gelu, rozbierania lextą tego 
firmanu, i na radzie ićl znajdowali się repre- 
żęntanci ezterech. wielkich mocąrstw sprzy- 
mierzonych ,; Seraskier, Wielki Marszalęk pa; 
lacu i wielu innych wyższych urzędników, 
Po, długich obradach i sporach, ztąd szcze 
gólnićj powstalych, żę Porta żądała oświad- 
czenia z strony reprezentaniówy, iż Mehmed 
Mi, w razie, gdyby się. mial wzbraniać przy 
jąć firman w teraźniejszym swym ukladzie, 
przez mocarstwa do tego. zmuszońy, zostani s 
(do czego się jednak reprezentanci nie przy», 
chylili), jako też z powodu zarzułu z strony 
Lorda Ponsonbego; jakoby osnowa tegu fir. 
manu nie zgadzała, się zupelnie z odebranemi 
z Londynu instrukcyazni (eo inni reprezentanci 
silnie zbijali), Armana, przyznający Męhmedo- 
wi Alemu dziedziczne następstwo trony zpra- 
wem starszeństya, roczny haracz na 80,000 
kies, — 40 USERA PARANA piastrów podług 
teraźniejszego, kursą4 nieco więcćj od 3 milio> 
nów złotych reńskich, lub. 15 miliona piastrów 
hiszpańskich ustanawiający, przyjęto i nie- 


zwłócznie go przez oficera do Alerańdryi wy: 
ślać postanowiono, — Złożenie z rzędu grèc- 
kiego" Patryatchy wielkie w Konstańtynopółu 
żrobiło wrażenie; przyczyną tego ma być 
w zbranianie się tegoż Patryarchy od wydania 
listu pasterskiego do rokoszan bulgarskich, re- 
ligii chrześciańskićj, w celi skłonienia ich do 
zachowania się spokojnie; miał on się owszem 
przeciwnie” a rane, “iż “rokosz 
teń jest wymuszońą własną obroną przeciw 
-ókropaćj samówolności j ciemiężeniu z strony 
wide tureckich. “ Podobnież ma się także 
rzecz ż źniesieniein piastowanej przez Miko- 
łaja Aristarchi godności Iogotheta, pierw- 
sżego urzędnika cywilnego narodu greckiego 
w państwie tureckićm. Jak Patsyarcha kon- 
stantynopolitański w religijnym, tak Logothet 
zawsze w RE dzie był niejako 
prawnym reprezentantem» ludności chrześci- 
ańskićj u Porty i Aristarchi ciągle w wielkich 
u Roóssyi zostawał łaskach, — Z Bukarestu 
donosżą, iż Cesarz rosgyjski przez swegó Wi. 
cekanclerza, Hrabię Nesselrodego, kazał Ho. 
spodarowi wołoskiemu'i Generalnemu zgro- 
madzeniu oświadczyć, iż dowód szacunku, 
dany jego dawniejszemu łnomocnikowi y 
obydwóch Xięstwach, Generałowi Kisselewoz 
wi, przez udzielenie mu indygenatu wołoskie- 

44 = > ŁL4 YJ HY 4 STyR2iY foan 
gó, wielce 'rhu jest przyjemny, iż Generał 

Kisselew upoważnienie do pszyjęcia tego in= 
dygenatu już otrzymał, i że mu zarazem order 
St. Andrzeja najłaskawićj nadany został. 

Z | SHAE Ge Aa 26; Maja. 

* Porta powtórzyła ostatńiemi dniami wspo- 
mniane juź zapytanie do reprezeńtantów mo~ 
carstw lipcowych, jakichby się te chwyciły 
środków, gdyby Mehmed Ali, mimo dobro- 
dziejstw,  jakiemi go* Porta obsypać zamyśla," 
wspabiałomyślności Sułtana i mocarstw uznać 
nie” ZGONIE i przy swym zwyczajnym upo- 
rze'i Nadal obstawał. Odpowiedź reprezen- 
taatów nie ze wszystkićm była ząspokajająca; 
oświadczyli bowiem, iż w tćj mierże jeśzcze 
dostatećżnych * instrykeyi nie mają; ” Rzecz 
przecież saima przez się jasną się być zdaje, 
i prawie wątpić nie można,ć iż! w razie <cią-- 

6 oporu starego: kaszy nie dobeszłóby sig 
ez środków” przymusowych z strony mo- 
carstw lipcowych. * Dnia ża. b. m, odbyła się: 
wielka obrada z wspomnianymi reprezentan= 
tarbi wi wydziale Reis Effendego, a po ukoń* 

czeniu tójżk' Świetnauczta*u Rifaata Beja. i 
W iadómóści z Ateńsopiewają, iż;Pan Paikoós 
rząd grecki w narodem poróżnić usiłuje, w na: 
dziei, iż przez to Pana Maarokordato od steru' 
rządu usunie, albó' przynajmnićj urzędowanie 
jego utrudzi:- Jakkolwiek bądź, tyle jest pe- 
wnego, iż się wszędzie’ yyielkie 'vyZburzenie 
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wschodnich „chrześcian objawia i Porta w.9- 
kropnćj. znajduję, się niespokojności. Z tego 
powodu nie zdziwi zapewne W Pana złożę. 
nie: w tych dniach. z urzędu l.ogotheta Aris 
starchi, Patryarchy i kiku greckich dygnita- 
rzy patryarchatu kanstantynopolitanskiego, 
Porta wszędzie przeczuwa zdradę i sądzi ,, ib 
między greckimi chrześcianami a rosyjskimi 
agentami . niebęzpieczne dlą „nićj. związki się 
utrzymują. „O ile, podejrzenie to, Jest, uzasa- 
dnione, trudno powiedzieć; nowsze wypadki 
w. Bulgaryi jednąk Portę wielkiej obawy na- 
bawiły a między. turecką publicznością krąży, 
wieść, o zabiegach, mających, na celu -polą- 
czenie krain naddunajskich pod berłem jakiego 
północno - europejskiego. , Xięcia, « Jakkolwiek 
pogloska ta jest niędorzeczną, z tego jednak 


względu na niejaką zasługnje uwagę, iż wy-' 


raźnie okazuje, z którćj strony Turcy naj-, 
większe swe niebezpieczeństwo. przeczuwać 
nauczają się. Z Salonichi ciągle nadchodzą 


doniesienia o zatrważa:ącóm wystąpieniu wiel- 


kich band rozbójniczych w górach pod Stro- 
mocizzą, złożonych nie tylko z samych chrze- 
ścian, ale także Albańczyków i muzułmanówy 


z innych prowincyi, które kraj w różnych 


kierunkach przebiegają:i iupią. Także rozbój 


morski okropnie się wzmaga, A „mianowicie. 


ostałniemi czasy ukazało się kilka statków 


karsarskich w zatoce pod Volos, od których 


niedawno temu kuter jeden grecki do szczętu 
złupiony został, Popłynęły one potćm w kie- 
runku ku Kandyi, ale niewiadomo, czy dla 
grabieży yw tamtych stronach, czyli tćż dla 
należenia do rozruchów tamecznych. Nie 
można zaprzeczać, iż Durcya w przykróm za- 
prawdę położeniu znajdować się zaczyna, 
choć z drugićj strony wyznać należy, iż w da- 


wniejszych czasach położenie jéj jeszcze przy- 


krzejsze było, a przecież żadnych, skutków 
pod względem bytu. państwa ża sobą nie po- 
ciągnęło. a ; boi 
Stany Zjednoczone pólnocnćj Ameryki. 
Ź Nowego Yorku, dnia 8. Maja, © | 
Tutejszy. dziennik of Commerce . donosi 
z Nowićj Granady, że, generał klerran., do~, 
wódzca | wojsk-rządowych, dnia 9. Stycznia 
odniósł przy Aratoca stanowcze zwycięztwo 
nad korpusem powstańców o 2000 ludzi mo- 
cniejszym , przez generałów Gonzales i Patria 
dowodzonych, Wielu powstańców poległo, 
i. zabrano: 1000 niewolników. Mniemano, że 
skutkiem tego zwycięztvea będzie niezwłoczna 
Boszgenizacya zbuntowanych prowineyi„ Gey 
nerał Herran według ostatnich raportów , słał, 
z 4000 ludzi wy prowineyi, Pampęlona a gene- 
ral Borrero; z 2000 wojska rządowego w Po- 
pagan. Powstańcy w Ocana i na. całćj lioii 


de; la Magdalena nie mają jak 10.000 „ludzi.: 
Odnieśli oni podobną klęskę pod dowództweja 
półkoywyników Vesga i Lopęz w dniu bitwy 
przy Aratoca. o. Arri R 
s" insite E TT 5 
Rozmaite wiadomości. 

„Z Kolonii, dnia 5. Czerwca. — Przez 
nuncyjaturę apostolską w Mooachium kapituła 
tutejsza metropolitalna w dniu dzisiejszym o- 
dębrała, odpowiedź Jego Świąlobliwości pod, 
wżględem wyboru wikąryjuszą dyjecezyi Ka- 
pituła „została zganioną, że bez poprzedaiego 
porozumienia się z Katedrą Apostolską wika- 
ryjusza kapitularnego obrała, ile że znoszenie 
się z stolicą Apostolską przeż dozwolenie 
teraz korrespondencyj, ułatwionćm zo- 
stało, Równocześnie J.. Świątobliwość w 
moc apostolskiego pełnomocnictwa swego X. 
Kanonika, Iven Generalnym wikaryjuszem 
archidyjecezyi mianował, który odtąd w imie- 
niu Arcybiskupa archidyjecezyą zarządzać ma, 
X. lven, który w dyjecezyi naszćj nie konie- 
cznie wielką posiada popularność, rodził się 
w r. 1775, był przez czas długi Proboszczem 
w. Bonie 1 odznaczając się uległością swoją i 
przywiązaniem do rządu Pruskiego przez ten- 
że rząd na godność Kanonika wyniesiony zo- 
stał, Po wydaleniu X Arcybiskupa Klemensa 
Augusta miał on udział w wyborze X, Hüsgen 
na administratora dyjecezyi; późnićj zajmował 
X. Iven w kapitule kolońskiej stanowisko od- 
osobnione. Pod jego zarządem trzymać się 
będą zapewne zasad ściśle ultramontańskich, 

Z Wrocławia. — Na rozpoczynające się 
z d. 15, Czerwca kónferencyje celem ułożenia 
nowćj listy kandydatów na nastający wybór 
Biskupa przybędą tu znowu, jak słychać, 
zamiejscówi Kanonicy honorowi. Na nowej 
liście te tyłkó nazwiska mają być umieszczo- 
ne, które w pojedyńczych skrutyniach ko- 
nieczną większość głosów uzyskają. Jak 
żywy biorą udział wszyscy prawowierni w 
akcie wyboru Biskupa, już ztąd poznać można, 
że pierwsze 4000 exeinplarzy liczące vyydanie 
modlitwy za nastający wybór Bi- 
skupa już o tyle rozprzedano, iż niakładca 
Śri wydanię z 4000 exemplarzy przedsię- 
w ziąt. - j 

Ze Lwowa. — *Fysodnika rolniczo prze- 
mysłowegou pod redakcyą T. W. Kocharskie- 
go, wyszedł ZY 20, ; obejmuje: 1) Prawo. 
zbożbwe” angielskie i kraje rolnicze. (Dokoń: 
czenie.) 2) O leoryi pługa. 3) Lekarstwo na 
tak zwaną chorobę 'Fraber czyli wąsacz (Trat 
ber Krankheit). 4 Rene na zarazę pysko- 
wą I racic u bydła. 5) Skład potażu, jego u- 
Żyteczność i rozliczny sposób fabrykacyi. 6) 
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Odżywienie keścianego węgla. 7) Łatwy spo- 
sób wzmacniania naczyń, glinianych. 8) Lite- 
ratura. s ri. > Ą sic E 

Stósunki pieniężne w Londynie, — 


Mylnóm jest zdanie, że się w każdym kraju’ 


stósunki pieniężne prawie: wyrównywują. 
W państwie, gdzie wszystko na funty szter- 
lingów idzie, nie odpowiada zarobek i dziea- 
na płaca tak, jak w tych krajach, gdzie dotych- 
czas talarami lub złotómi reńskićmi płacą. 


Prawda, że lord angielski mający codżieńnie 


12,000 złr. dochodu, nietylko je w Londynie 
roztrwonić, ale nawet jeszcze długi zaciągnąć 
może; że te pieniądze inne klassy zyskują i że 
to jest rzeczą niezawodną, iż stajnie księcia 
Albrechta, rozumieć należy same tylko stajnie 
bez koni, 40,000 funt. szterl. kosztują; nie- 
mnićj i to jest prawdą, że nieraz lekarz lub 
adwokat w Londynie za semę poradę 150 funt. 
szterl. (1500 złr.) otrzyma i jak niedawno przed 
sądem się okazało, że pewien dentysta, za 
wstawienie zębów, które oprócz tego na nic 
się nie przydały, od pewnćj wdowy 1600 złr. 
otrzymał; nakoniec i! tego zaprzeczyć niepo- 
dobna, że tam nauczyciele, artyści i t. p. 
bardzo dobrze są honorowani; — atoli tylko 
w honorowaniu jest Anglik tak honorówyin; 
przeciwnie zaś wyrobnik i robotnik fabryczny 
nie może się poszczycić, aby w stósunku do 
powyższych ludzi należycie był płatnym; jest 
on Parią angielskiego społeczeństwa. -Zbytek 
rodzi zuchwałość i zepsucie a niedóstatek wy- 
uzdanie, Gdy człowiek do ostateczności przyj- 
dzie, wtedy się już ani Boga ani diabła nie 
lęka. Ubóstwo jest. najniebezpiecznieszym 
nieprzyjacielem Anglii. Robotnik fabryczny 
rzadko więcćj nad dziesięć szylingów "na ty. 
dzień zarabia, a ladajaki obiad” w najpośle- 
dnie,szych garkuchniach londyńskich;:kosztuje 
ośib penców, przeto połowę płacy robotnika, 
Nie dziw więc, — jak piewien korespondent 
londyński w Gazecie Badeńskićj donosi, że 
tamże zyskowne rzemiosło kieszonkowych 
złodziei , codziennie > bardzićj *się pomnaża. 
Złodziejstwo to. wykonywane jest w Londy- 
nie jako rzemiosło w ścisłćem tego słowa zna- 
czeniu. Nadmieniona Gazeta podaje o_ tém 
następujące, wierne opisanie: »Nie masz. ce- 
ehu z przyzwojtszćm urządzeniem jak zabiegi 
złodziei kieszonkowych.  Jedna' gałąź tegoż 
złodziejskiego cechy, którćj, się wyłącznie-od- 
daje młodziaź pięknćj nądzjei, ogranicza: się 
jedynie na kradzeniu chustek, jedwabnych 'z 
kieszeni. _Zacna młodzięż ta, „mieszka zwy. 
kle przy, jakićj malej zakątnej ulicy 'boadynu; 
podzieliwszy-się na zastępy wychodz) każde- 
go rana na zdobycz po różnych &s-  icach 
miasta, |8-to aby ilość ich wsjedug i «niejscą 


uwagi na siebie nie ziwracała i aby przez czę- 
ste zwiedzanie tychże samych ulic publiczność 
z ich twarzą się mie obżnajomiła. Po dobré 
śniadaniu idą te zastępy na łowy, a pod swe- 
czór znoszą zdobycz do spółaćj głównćj kwa- 
tery,. gdzie tysiące kradzionych chustek, jak- 
zwycięzkie chorągwie  przededrzwiatmi na 
przedaż powiewa;ą! Zyczący sobie odebrać 
swoję własność, jeżeli się. pospieszy i zada 
sobie pracy do poszukania , może być pewnym, 
że jójjza pół ceny nabędzie. «Nie jestżeto do- 
godne urządzenie cechowe? Mógłby się kto. 
zy zj į dla czego policya cierpi ten nieporzą- 
dek? — Ale jeszcze: z większćm zdziwieniem 
zapyta, gdy się dowie, że z pomiędzy tysiąca 
kioszonkowych złodziei, którzy tem rzemio- 
slem już od wiejakiego czasu się trudnią, nie 
masz aby jednego, któryby co do nazwiska i 
alias, jak. co do wieku i pómieszkań, nie był 
policyi dokładnie znanym. Atoli prawo an- 
gielskie wymaga jasnych i niezaprzeczonych do- 
wodów i niepozwala wdawać się policyi, tyl= 
ko w przypadkach pojedyńczych, gdy złodzićj 
na świeżym uczynku jest schwytany: Dz 
wnie wydaje się nam gdy vy doniesieniu poli- 
cy! angielskićj czytamy: »Jaćck Mum, alias Jack 
rick, alias etc. etc., znany złodziej kieszon: 
kowy, który tem rzemiosłem już od miesiąca 
Czerwca 18538 gorliwie się zajmuje, zapozwa* 
ny był do magistratu, że panu Jeremijaszowi 
Dickkopf w ciżbie ukradł zegarek złoty. Pan 
Dickkópf schwytał złodzieja na uczynku, lecz 
zegarka przy nim nie znalazł. Dla braku dos 
wodów. uwolniono obwinionego. Każdy się 
domyśli: iż zegarek podał złodzićj swemu po- 
mocnikowi, gdyż natłok sprawiony był przez 
znanych gentlemanów z Swellmob, to jest 
przez złodziei, którzy dla ułatwienia kradzieży, 
ciżbę sprawiają.« — Jestto wypis dosłowny 


e syy ; 


z nadnuiienionćj paretit i 

(0 'rfeatr miejski. 
| We wtorek dnia 22. Czerwca 1844 drugie 
jolskie przedstawienie: « Teressa, czyli trzy- 
eidi lat cierpieńd. Melodrama w Ściu od- 
działach. : ? aii 


j UWIADOMIENIE:” 


(W księgarni tutejszćj Patia Mittler dostać 
można biletów wnijścia na trybunę w czasie 
wyścigów konnych pod dniem 6tym>i 7myra 
Lipca b. r. a to zą cenę 4 tal.; | A bonzo się 
Zarazem namienia, żę podobnych biletów i za 
takowąż cenę dostanie się przy trybunie w sa- 
mie dni wyścigowe.” 973 vi dsrd j 
« Poznań, dnia,6. Czerwca 1844, 74: 
yrekcya związku celem polepszenia 
chowu koni it. d w Wielkićm Xię- 
" "stwie Poznańskićm. / =) 
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Podaje się ńiniejszćm "do publicznej wiado=: 
mości; że Kommissarz obwódowy Porucznik: 
Ur. Bonawentura 'Macieiowski*i Ura 
lzabelła: Rogowska zs Tworzymierek, 
kontraktem przedślubnym z dnia 24, Maja r.b. 
wspólność majątku i dorobku wyłączyli. . 

$zrem; dnia'27. Maja 184%. “9 

Król: Praski Sąd Ziemsko-miejski:: 


i "są OBWIESZCZENIE. [/SIQ 9 3 
W: terminie: dnia*26. to mx" 0 dziwię € grek 
zrana, na cmentarzu tutejszego kościoła: 'Wszysta, 
kich $więtych za Bramką, wyznaczonym), bę* 
= wypuszczonym grunt tegoż:kościołarokoło 
rętów kwadratowych mający, vraz 
z kJ > ukienń kościelnym, v“ wieczystą dzie- 
odówia "i Warunki dzierzawne mogą być ka- 
żdego czasu w domu Wgo: Kolanowskiega 
przy oionn wa piin pod“ + Nee. przej< 
rzane.' KASACH | 
Poznat dnia 7. Ozerwea 4841 4% sielai 
Kollegium kościelne danget Maryi 
;.6 Magdaleny. 


,UWIADOMIENIE. - 

Kapituła Metropolitalna, Gnieźnieńska z ode 
wołaniem się do wy danych | w latach, „„zeszłych 
obwieszczeń; „oświadcza niniejszóm : )ż równie 
1 w roku biedacym pe SPR tie zjók prowizyę 

rz r uratora. swego ame ta 
ein pi od Nrem : 5ż ENEA F od 
dnia 23. La m..do dnia 1. Lipca r, b. €odzien: 
nie odbierać będzie, .. 

Gniezno, dnia 11. Czerwca 1841. r 


TSA AA 


Prześwietnćj Publiczności mam ho. 


nor niniejszóm, „majuniżenićj donieść, iż, 
„4 moim od dayyna,znany m składem op: 
tycznych towarów. i.t.,d. znowu tu 
zp łem, -a-daleki ad wszelkiego- 
[R prz, walania : moich - instrumentów, 
polegam jedynie na uzyskanćm od lat. 
wielu zaufaniu. Znaywyców i amałorów, | 
a mianowicie osoby używające okula-. 
rów i loryn netek, upraszam, aby maiè 
semi zaszezycaćrięzyły odwie edzinami” 
„Mieszkanie moje jest przy atn 
ekidi ulicy w hotelu. Saskim pod NEB, 

zie zastąć mnie tam można od go-. 
Z 8ćj rannćj aż ku godzinie Śmćj 
wieczornćj, Na AWA chętnie przy- 
będę. ggećP: mieszk; Á, czynié to je- 
dnak tylko mogę w porze po Pó; 
dniowej między 2. a + godziną. , A H] 
4seqaloa Hassler, 

"Keól pa abo: examinowany wy: 


EGESEGCGEGAGRGKGEG 


i aktuaryusz' za przyzwoitą pensyq. 


Młody żóńłty mężczyzna, posiadający od 
wyśdkich obób: dobrą p ptk tu P A zwija 
jący po niemiecku i po polsku, Życzy .sobie' 
pójść w koridycyą*na Św. Jan r. b. jako nad- 
leśniczy, prow adzający rachunki, lub tóż jako 
Bliższą: 
+ wiadomość: ow ziąść można w fotelu de Saxe. 


„Osoba, „o patr zopa; wy jak x najlepsze. zaświad-, 
czenia, szu] 4,0 So. Jana mięjcą na padzeg, 
SER. lub. paężęaólnega gOSPOX (SPÓWA 
OŚĆ, ańs 


sięgarni Zupa 


"Bo Mranggen jest 29 Nr. 5. placu 
komedjalnego ój na'' pierwszćm piętrze 
z przodku o Żch oknach z umićbłowaniem na 
czas śjański, a nawet. aż do Ś. Michała r. b. 
TEFESTEWNSE=YWNYTETT TTM 
_Kura giełdy Borlińskićj. 


‘brii 18. Geria isit, 


c papie- goto» -y 
FE rami | wizną , 
l igi długu państwa .. AE AT 104 | 403 
Pr, ang, óbligacye 1830. 45i 10żż +40 
Obligi prdmiow handlu Gr i |ę=oki$op poz: d 
Obligy Kurmaćhii. z bież. Rupesi 1 35] +=" 
Dla, MT joryćj Marchiide. - | --34 4024 . 403, Ą 
ZAŁ e ob igapye mipik Eai YW MOB „| A, - 
ólewieck de 4 dito | —| — 
EMlagikiec 1119. (igo iiie iag] 4051 —' 
Gdańskie dka TP; Sle s u — | Ag y 
Zachodnio + Pr listy zastawne. ;| - 31] 4024 4 tot; : 
histpgash VV. X. Poznańskiego „| .4 | 1065 | 105 
W schodnio - ‘Pr, listy zastawne , 34] 102; į 4013 
Pamorskie dio |. „| 34] 40374 | — 
Kur- UROWORAA: Er 34%] ©84]7409' 1023 
Szłąskie  « ' « „04 35) =] 4025 
Obi. zalegl kap, insG- KutriN6ż a ey e 
u weje Mapehh da. 4 LULA „SKA TY Eh 
Nawa: pingi Aelieba oe 1664 |o— f2 
owe; aty cii ) zi epoce ge rę mre 
Frydrychsdory TapE 4. -« | — | 13% E E a 
Inne monety złote póŚtalarów s = $32) Sz 
Pisenote i >, As Z 4 
kremy sba pow es Pniap: Czerwca, 
z 841. r. 
"w mieście v: - - 
Pozna ia” rodas] oddo 
i Tal. sgh feń, 


z7 Sadel. 


Pz ae © |['4)20J=] 4022916 
Zyta poszDATY 4 ago 624] 
iania il dh. + « CeT [2At 
Owsa dt. ywo 20-70. (SR 254- 
Patarkicedh 9600 15, |4| 7 
Grochu dt: +'' 194,3, v0]4]7 
Ziemiaków dt „c, pishe f 14 

Siana cetnar : TE + apapa 

Słomy kopa . w zea af ome 

Masła garniec . a=. „ «| 110 
Spirytusubeczka. = . « 116/20 


